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F nerche (come ho detto ) fi deue far queft’ordine piu fuelto del Corinthio ; il fuo Piedeftilo e 
^ per il terzo dell’altezza della colonna : e fi diuide in parti otto , e meza . D’una parte fi fa la Ci- 
macia , di due la Bafa , e cinque e meza reftano al Dado . La Bafa del Piedeflilo fi diuide in tre 
parti • due fi danno al Zocco , & vna a fuoi Baftoni con la fua Gola . 

La Bafa della colonna fi puo far Attica, come nel Corinthio,e fipuo fare ancho compofta dell’At- 
ticai e della Ionica, come fi vede nel difegno . 

La Sacoma dell’Impofta de gli Archi e a canto al piano del Piedeftilo : e la fiia altezza e quanto e 
grolfoil Membretto. 
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